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PART III 

Electrical Inspectorate Department 


QileeimonJCDo 

ODOU^ dg)o2/3/2014/(n)l,^.6)a®. 2014 KODJCUffll 21. 

Qc&fflg gejtSbLsIcrulgl asiejcruaScrulocn esniocSajD, 

(Scejfflgratmlnej (ulajIcD Gcft)t.ci36iJi3glKs8 2014 emtm moomRsroilnsS 
ODsratmjajoaS gegosIcSsijaT) ajcs2)(3aoa3 njffl1cftiii<i»ceffl cnlosulcs) 
ecs3)ocr)_!)85)ca)jgg(UffllG53 cnlcmjo carsenjcftaica)c/3 cftaistDlcOffljcmj. 
njffllcMdosIroS (ijlK<r» 1 c 96 )jcm(U^c 8 ffl (Btft)fflg csorgg gejt£b(.s1aru1g1 
a6)ejCTUci3cTu1oco (seruo^CLD cnlcrsacistmleiej 31 ( 1 ) n^cm cucfljjri] 
(.nJtSaOfflo (UtsDcSmociS (ScfljOonjI gciScrul cn}(3§1 odI cosi gjo 
Qnj^mlgjo cncnScajcmcmosrn. ratacsoJcftiiiOnnoororoilsKi^ fflocm^cO) 
www.cei.kerala.gov.in n^cm acuenj eieicruglcnS odIodjo 
ojOTOsnScBejocu) sinjcmon n^sjcssiocujcmcmosrn. ccD'DsnScejocvju 

SluJCffi®) (3iaCB(Tj<fti9d(S<I»06)S0(jjo ciDIcTUOCS) 500-S)C1^ fflujeiOODJo 
(iD0sra0c6S)6mo. 


(3T3)6)cft> tiDlcru 500 (CSia 6TOTm J o'). oGIcTU 500 

((ataeimmjo) cBcOjragroroilsiGj o®ffl 85 )ffi, 1 ejjo cnojsnSeifflcig'' LSna/otolcnS 
“0043-00-800-99” a®cm cralcSnadcejOTTSilroS raras^ ratacroccsS einj&jociS 
(csiacsoJcOiiio CoDoorannlsicig culei 200, oJolcftaiOciDlcru 

300 ) (3Ta(BrUtfti3d(BCQ)06)S0(jJo tiOOKfflOCBcOSISneOnOSnD. 

raid(SnJcOAdeft) (/3 an1(mi1ffl) CBOsucftjCBgosjcftjjsl 
6)cru(.cft3§o1, (Beftjfflg (so^g g&jeS^(.s1cru1g1 sieieiomoScrulocn 
cssTUO^cuj, njItiD ^&je£5(.s1c9fflK53 ®a3(Tus)oJe£5S(sog, ciO'Damlocn 
oenjocSojo snjIccsSojolocncru, (ailffljojaDCTCOnjjfflo-efto 001 r 4 )cm 
oflGJOcrucciTffincnS 31 - 3-2014 sieiojcSjjcscmfflo 5 aismlcftffl mjcmocoil 
eieldcflsierBRjiosrn. njolcftiweicsj) amoenjoru)!^ mgj oflojoeaBc/S 
raTaanjenicnnrotmlraS CnJcSrotmlgjene. 

hjIoD ^GJcfecsIcftfflcaS 6)crut.tfti§o1, 

^ciSonjnnJcfesojsis oOjoa^o&jcmo, CeSjOg cso^g ^&jc£bt.s1cru1g1 
fflilffljojcnomojjfflo. nsiejcruciScrulocn cssnjo^cuj. 











18th Feb. 2014] 


ELECTRICAL INSPECTORATE DEPARTMENT 


2 


oracnjSTUcnDo 

QJCS)(3fflOa3 rJ®1c&flJ-2014 

(S<n)3(«i«s)ca.(/3 

lOK-GQlO C3iaCS)1(D2CBC®n9d(lfflO ggg C/)(TUg (UlS«T!5)0oJCn 
t.njcft>o0o rataeoJcMdl^ nJolcaaiodScsa nDOsraoQal ecmogcuffljo 
tiDOoSsI C06)g cft>1§1 rUffll cftiilCffi C06)J oDOK 00 cft)J OJOCTS 
cruocDlt60O085) (uanD(U0jo. 

rarasejaloS 

6 \J 

asejcruaScrulocn eenjo^ajolsn^ (3rao(/)°l cfto 0 csoimoss 
nDsratmjoD cniDOrucnsmaglraS 630j (ucSnadorais) (uom^fflooS 
dcOaOipam 85)^cij(i3)1tft)0mocQ)1 njj^ratmlcffiOcOffll (ucaolom 
CTUo6njCTU)l.y LnJOCBasoafltft) nj0liiJCQ)o can§1<r»aj^ (raracnjcftad 

6Tiicm)ffl(jj§ cni£iOoJcr)63T3a8 ajcseucn crum^ijjlcoasTDo). 2014 
ti^(.njlra3 mocruo njjcaraiOTloaotSijanD csisomIcOj^rs) (uca)(3moa3 

CBcftoipcrulcn nJo1^20ce3O6nel0lc06)j(Tn (Ul(3_!|0^®ic1c93agcs2)2o 
CBcfeO^Cnj aHeJLoJflfflOOffll nJ2(3(!5ro)1<I»Oc06)Jo ri®CrD CTUDOnJCn 

gsm cnnsScflijoD am(3§1a£i1(flS)g1fflci^ rarasIcnioocnratmloS 
rU0lcftfldC!a)c9a ^0lc0«)oa3 (arecDjnjBlcoajaTxroosm. 
asejcruaSamlocD esruo^oju fflcru(.c9>§o1 cnra3cft)1cQ)1§jgg 
0ffi1crue(.Srflda3 cnoucS ratascsoo rataenJcMd arum^cjjlecss) 
eneroosTTD, ratdestBDcncmjgg raraerUcftadcft)^ (.t^occmocnlcft) 
nj0lc9iii<s5)c8S)j mjcnjoc®! (U(m(3ffloa3 (Scft>o»cn5 njj^amntoocss)! 
cfficmicnjgg cn}^§ 1 a£i 1 c 06 )g cmoonjcn gsa r>noffi 0 OCBc 0 «) 
Sne0)O6nD. (3T3^0rat!J)nJ<fti9do (.r>J0CBCS2)0C/)1cft) nJ0lc9iil<I»l03 
mloTD awlajocsajcmcmoern. 

0fflej(Tua3(Tulocn esruo^ajDlfflci^ ajlffi6TmorLj(Dt.nJc93O0o ^lejo 
®ejc&Ls1cSS)R53 ®a3anjfflnJt&scBogl03 630j cscft>o6n3LSOc&soj0s 
cSalspItsS rataLnjaglcTU D^jc^ijojonS 0s1(Tue(.Sniia3 nDsonnl 
630J aj^rfldDraim (3Tat.nja^1cnjn3d1ry (ro.^nJ®)lcft>0mOCQ)1 nJJ(3(SI3fl 
ca)Ot6S)l(S3)(U^. (0Klcn)CBt.Srflda6 Cru^§1nDlt6«)gl03 CruOcMd^^Dry 

sjraisflofflcm riDOffi0Oc0asmo) 2013 31 (U00 0s1(Tg^ 

0iiJ(m85)(U^c8S)Jo nJ0lc9iilC!C»tS0 (3Ta(SnJ tftfldi cBfflO (UJ 

cmcnoern. 

(mdsejffilloS 

6 X) 

^"0 (Ucfljjcjjlsag nj0Ie08ou)cr)0oj01(1)150)108 (U0jcmcinjo 
00ejcrua3aru1oao GeniocSruilcn (m^njoilcsjornoco) aoj (ueilco) 
(U_!)(U(n)0Qffl (TUCOnJCn 013)108 gejcft LS1 c 96)03 (U^tSS)^, 
^ejcfc(.sinu^oa, cruil^ (seruo^cu) oragci^^ 0)2S63i3l 
ti^o0)ffl3leJ2o cnidlomocQ) cssoejlosjgg orejoS oraculos 

06nej 0<ft>o&0T3)l08 cfti20 03)00)3) cfljoejcfflgoj aaoego^ 
0)js63i3lt]Q) ^ejcebt.s1c0a08 gojca)06m6gt3gl08 oaaslagmaacnj 
csKoej1ca)gl08 (njolujoo) cn)(3§1aDlc9S)g 0i8(n)08 

tir)OK0o<ea6TDo) 10 fflocru0i3)l08 c^joccsoots) cSjam^jemlgl 
csnjoglosc&cnlceb arucftliajo cn)j1tft)O0.!|mosrD. 

0t30ejffl3l08 

6 \J 

g1.ng).^.r4)cn).r4)08.cn)1, /(Ul.ti^^.a®oru.a®03.(n)1. ^ejc&t.Sln3dJ|(T3 
(it.s(u)l08 njolcftfld oJocn)ocs))(U(3, 

0T30ejffi3l08 

6 X) 

0OJOCBc06)n9d6m08 ciOCS))^ 001) <06)0301)01 ci^aD_||JCBc06)n9dO3 
ODcaotfescsog oosotbijod oenej oj(3nii o^o.or^icS.aDl.ti^. 
CBo930>pan) oJoodocq)oj(3. 


(3rafflejS3l08 

6V) 

OLci£i1scBOnado3 0T8)Og'' tig)(r!)(3 taerBlrfidoiloO) 0fflc06)onn1c00 
CBtSODloS (SLSOl) O\>(3§1ci£nt06)g nJOlcMd oJOCnjOdSOJcS. 

(3i3fflejffiil03 

6VI 

OD^c 06)O{3 CBnJOg1fflScaODl<06)2<ft>g1(O8 cfeSTTel CQ)1oO) 
tig)aD^jec06)n9do3 (S(.ojolo)Oo (.njcfeooo ojsl nr)S0t3)joD io 
mooDfflotn) ^ejc8bLs1<e6)08 ojdsoloo) orajo^" oixSojIodIoo) 
(lcft>O(PODl03 rU0©>SJ0Tfn OU(3§1ciDl<e6)g cft)0OUDfflOc06)1cQ)OJ^. 

(3rafflejS3l08 

(5V) 

^ejc6b(S(.so6m1c8bOu oigio^'' <ft>2i2i_||]6m1{S<ss)n9do3 (gLsaDl03 
osnej oj^nad00T3) cscejowoi) njocrooocsoj^. 

(3i3fflejffiil03 

6VI 

^ejcSb(.si<06)03 ciolg^, o\)1cn)(33, gejc0^(.s1<0b (o\)1(ul03), 

^ej<ftt.s1n9d.!|03 0)2363131(33) {SoSjOWOU nJ2(30t3)1<0)0l^ OjlOffll^ 

(Ula2<e®)eso3ao^ 

1. (.nJC0)2><ft> <ft>JOlry:-CBa03iTjO6T3T3) (BOTOCD^, (3) (ffiJOS 

<03Oeja3)gOl 0T3(SnJ<0iad O\>ffl^(jj1<06)JOD (3)1cQ)(3)1<06)2m2OlJ 
nJ2(3(3t3)1cS))OC!3)l0l<06)6TDo. 

2. OJCmOlJ:-0t3CBoJ<0i3d1<06)2O3D 0)1 CD)(3)103)1(38 0t3(BnJ<0i3d<0)O) 

18 (U(D)OU 0)1<0)6T3T3)l0l<06)6mo, OSOOlolcfe (ICD)OO)^,(3)0(0) 
01)06111011)1^ C6T110(3(lDlcn ffl2OUO0<0) 0)l,nJ(3)1<ft>0aO(D)1 
0(3)g1(ij O)C33<03l(D)l0affi3lc33 65 (UCD)01) riJ2a(3I3)1(D)O<00l(D) 
cD)O00)O0) oj0l<0fldO(3(3iDl<00)o 0nj(3m1(i or)03<0>;)ODC3)ei. 

6 O O O SU 

3. 6)nJoa5)2 ojlfBjjOe^ocnj cscxDocnjjim.—(3TaeoJc0iijcft,a3 njcarty)0o 
cSaOcm (U6)(D oJolAj1o1ce6)6rr)o. 

4. tiDlOl):-(J <03 0g (313)10ei n^0C3) al QJJo 0)016113000^" 

(.SoiiolcDilaejo, (.noerieoi) soieoDoioi (s< 03 LO 3 C 3 t 3 ) 1 ceio 

“0043-00-800-99” r4)0T) O8l(3c3aic03(313)1c33 500 ((31361313)2(1) 

(3i3s^ (3i3cnj(33 0iijeioo3 oracSfii <0331 (bcd)o ©soojo 
<ioos0Oc006mo. a0l<00(38 oi(38<031cd) odIou cd)O 0(3)O02 
<03O06ni(ii(/8oei2o (3)l0l0<03 oicoScOsjcesCScDio 00000)0310120 
(313)(1i(J82j(313)1o) 2 e(ii6re1 oi1c902e<3jo<002 0iij^2‘®’®™t) 

5. 013CoJ<03l1 <033d61Dl^2®'®’3StB2SS oil ©613) OoJ 01 (313)100^ 

O1O1102O 0)1(D) {3)1(D)2o (313 (SnJ <0311 CD)20S ffl2‘*'ST®3 

c3j0l<033io(30)Ql oJ20l(jJI(ic906ns{3)O6rr). 

6. t3j0liLl(D) OD^§1tiDl<00g C313 CBoJ<0331(D)1(38 0<03OS)(313)1s 199 
tiDOOC3t3)1eiOCD)l0lce06mo. nJ0l<0331O^01Dl 630D1 c33 <032S2(3)(33 

0(3)Oip1ei2Sffl<03g20s <03l>p1(33 cssoeil 0iiJCQ)C3)1§2S)6n§03l(33 
^Gijjoc/ 3 csoeil 0iij^2^ oudooj 010i3)l0ei 

00)O>Plei2SfflCD)1(33 0ll0T)2o (313(5nJ<03ll(D)1&1)99 a£lOO(313)1ei2o, 
ag2ggoi0l(33 cn1oD2o (3i3(B{3) (2io(3)2,<03cd)1c33 (.oJ(S0)2|C03o 
(.r3j(J(3)2)<03fflOCD)2o nJ0li3j(D) OD^§1tiDl<00g aOOK0O<006nio. 

nJ20loj1^ {313(SoJ<0331(ICD)O0SOijJo C3)O0tf>aJO(D)2OD (.nJ 00 61116313 C/3 
oOO©0O(S<00611S{3)O6111. 

1. 013)0<03 oOIoTJ 500 ((31361313)2(1) 

ciDIou 500 ((31361313)2(1) G <030g (313)10ei ti^0(3)ffi3lei2o 
0)016113000^'' (.Sc33101cD)1(38 “ 0O43-OO-8OO-99” 00011 
oa1(3o3d<03C313)1(33 C313S^ (313cruc33 0iLieiOO3 (013eoJ<0331O 
oDOO(313)l0(l^ oilei 200, oJOlcOiHOoOlOlJ 300), 
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2. (uoacnjjo (Ul3_i)0ei0(n) (sc]Q)0(X)_||®)cq)Jo QcmglcoflceffljanD 

(n)(3§1tiDl(flS)gjce3gj6)s 6 B 0 j cwcrugcLD 

raidjoDlaru^ CTUOcftai_||6)(jjsjR5ro)1cs2)ffll' rarejaDlcru 
(tuodIrdo (gcmlcnj ajcnj njalcftiiicacsa nnoKoodsI 
etmogcuffljo tiDOKaoecSQsneanosrn). 

3. (3ia(.njn^1 cruodsi 0 s1(tv^( 3 anjcol rj)1 § 2 fflsne© jIrsS 

cfeLsIc9ffl(o3 gaScruQnJc&sojQS c3tS)ci£i 1 cruIcnS 
ODlonDio <ft>1s1cQ) csiscruraS aaemo/oJcSj^oJ 63ai cncruocu) 

6 3 cru ' oD 6 o 

aotiulcru^ cruocftigd^iia^sjratml tinosaoceaemo. patina 
raraflejjgg njalujds cru(3§1ciDl(flag (stdenJcMdOnnooarfrilaS 
(Scft>osn3(.socas(3 csaeuaijjsjarinjcftiCffijo ccustdo. aja5 
njalcftfldo oDOoSsIceag oDOsaoceajmDaj^cBa njalnjcsj) 
(TU^glnDltefflO (Dl^6TUCTU)m1&. 

4. (S6njO(3ru)1an^ aiaocnl cSjO a ajgg cniD 0 nj cn ratmla3 
ajd»(5moa3 ecejowcru nJ2^«3Ti5)1cQ)o<fla1cQ)(U(5 rataRnlcn 
(Tu^gltiDltMO oDOsaoceasTDo. njalcMddiScfla raraenJcMdl 
teajonDdj^ araenJtftfldecmoasoijjo csiacnjaS (3ta(.nJn^1om 
aKl(ru(St.Snada3 amcsaiao cLOOKaocBcsasnsaiosrn, 

5 . 2012 -cn ecanuajgg rualcfeiiconraa tiDOsaodsI (ia)og(U(3 
asns ciooaS slcsaglaci^cmjo (aracroraS tinoKaoteasmo. 
(Udscnjjo (ul3_!|0e_||0am (Bcs3)oc«_!|®)d»2o aRnglcsailtsajcm 
(TU(3§1ciDlc96)gjo ^ceaj§{3 cinoKaoeces)6nea)06nD. 

6 . ara)0(p1ejjsfflcft>c/8 cnraScejIcmlgjgg orujeocu arucSglarflceag. 

7 . nnooSsIceag aolslmeilejjo asne nju_!| 2 i^ 1 (i<es)g 1 ejjo 
(araenjtftfldcSjao^ ngjgcujo rujaUcojcmjo mjeuo (u_!|(flOT)aoca)1 
cBjOSTDjanDRajmooa) nJO(TueoJO(3§ (uejlirjratmlejjgg CciDoego 
nj®)1.^a)1(Dj(ican9do 63aj cncrugcuj aoa£i°lcru(3 cruocftiii^ij 

aonnlcru rurafl^aa. 

8. 5m1a)o ®)rU0853 nja)1^a)Jo CTUJOTOo 

emaSaflejocruaaiPjRnlcffiaijaods 2 c&mojcfljaS. 

9. ojalcftfld ojoqjjo cm (U(3 (.njooofflo co1cft> 

njalcSiiitsiScea nnosaocftijcBOQjoaS n^^pjarOTj oja1cfti9dCQ)jns 

raracruaS clDocjS sitsagjo anoKaoecsasnsa^osm. rualcMd 
n0>P2®’' njoq^ocffil anj^mlg caTIgl nJ2a)j<flS)0ffla) njartn 
ajc 3 niio <ft>spl 6 Tnimajc 3 culenejo ojalcMd r4)spj(ia)6n§a)06rn 
(ojipQa) fflnj(3m1g1aa^ nJcSj^oj araenJtftfldcscffiOQsoijjo 
rLnoKaocBc06)STTea)O6rn), 

t.tijca)^«a. cnl(3cg(i3saB(/3 

• aia(SoJc0iiicQ)jo aiaa)1fflci^ c&jascmjgg caeucejgjo 
aaa 1 cQ) 0 cs 3)1 tft)jaTS)lac 9>§1 aT 5 ca)(aGc 8 S) 6 rBa) 06 rn. caalcmocml 
tft)jaTS)1acft)§OQa) o^aaiffinejjo aasusioS (Dnwsarysocnis 
dsooQjoaS fflaejcruaScruloco esruo^oju gaKr)a(U 03 l 
dsocflijcmlej. 

0 6V 

• ara(inj<fti9d aradscfficBajoD cfeojolcnj “ 2014 -fflej 

^ejcfeLsIcsaaS ajd»(3aoo6 njalcMdtrscsajgg ataenj<Siii” 

r4)anD (u_i)t9a)mocQ)1 ci^tpja)1cQ)1a1<B6)6rr)o. 

• aracBrUc0iiiOtiDooat!5)1a3 c&osTTn^lgjgg cnlcScgcasaBc/S 
^ro (ulffiSTmorucnatmlaej (u_i)(U(m£itft)C/3 (.nJcSioao 
mooaanoD ajIccDcsxmoam. 


• m^joDnJcftfld eorfldo (ijleocoaTS)la8ffl(jj§(u^ eoniiasl 

ejosrn rLja”l<fti9d ci^>pja)2(uoa3 gegca 1 <es) 2 anDaa)aT) 
6Tii(TU}aijj§ eca>ogaro)1a3 csasuQajsjaTiasnDo. 

• n^iPjatmj nja1c9iil<I»2o a®&0 (liiJ03_!)S3I3g2o 636TiiSc&Slm 

aasoj ai 5 )CQ) 1 a 1 teajo. cril^srncffio, 63.ag)o.ata)(8. njwl 

atdjcffila1c06)jo ansaiOTjtft). rujcn^mjej,;, cnl^smcmo 
g6n§ocQ)1a1c06)2cma)^. 

• aaojcftil cft)1§jaTKsa)0, m^jijmajcSjgjggcBa^o, arajCUca^aooQ) 
(.nja 0 6 m6313 08 (u^l §1 &0 ai3)a)jaocQ) araerUcftfldcftaS 
mlacnilceajcmaaosm. aiacu njalcinalcsajoDaUcn nJlcmls 
atacuomao cnejc9>iaDa)ej. 

o 6V 

• aTacBnj<fti9d<ft)aa§ Crua n^cru.n^cru.n^aS.cml. srujcseflaS 
csa 6 ija(jjsjaTS) 1 cQ)(SnJ 0 fflej arejcmlalceasmo (aogajggru^ 
aogaro)1fflag aiacjolcejoalcBja) e6njoauia(jjsjar3)6mo). 

njalcdiUO (.ca>l2163l3C/3 

a)Offltf>iTjo(!ffljcm (u1n9dCQ)63t3g1a3 mjo ao^(ic06)osjcft)2Sl 
ti^s>jaro)jrLja1cftiiid»jo (asnejaemlcsaj^) mjo aocaeteaosjcSjjsIco) 
(.nJ0(i(i»0(/)1c93 ojalcftiiicffijo (ajcm aemlcsaj^) geneodslalcsaj 
aT)a) 06 m. ri®»>jaK5)jaja1c9iii<i»c8a (a)1(i»o1te6)) 40 caa)ao(Do 
ao(3c96)1a3 cSjjocmoaa) mosBiajcmoj^cea ao(.a)ea (.nJOG®oco1cft) 

nja1c9iiicffic9ffl ga1(fl6)j(uoa3 (mScincm g6n§od»1a1c86)jc93ca)jggj, 
t.nJoecQ)ocfllcft> nja°lcftiiicQ)c9ffl 50 c/aaiaooDo ao(3c0ffl (uossnjaDOjaa 
(u 1 sca) 1 ^a) 0 d»l c&emcOfflOcsajo. 

^ei€&(.slc96)a3 (U(3Q)(3ffl3cr8 rualtaiKODjas cmleisiucm 

1 . anjcnj, araejjaIcnIoQJo n^cml njoej cSj 633gjas 

cru(u1cscanada)(fl3a8-ru1,(u1.cru1., n^tfecru.n^aS.njI.^. 
a)2S633lcQ) aa(U3_!)ja)1 cnlcaocD (U(Tua) 2 c 06 )gjas 
cru(ijl(staniia)cft>c/3-eajO(;3(s§ffi, ca)06n§ ojcuca, n^m^sl, 
o crul cru 08 cru , ma 8 cu) eft soScru, eftnjo crul oa 8 cru 

®orUlClJ0CT8cru, nJCU(3 tiDOcftS^ a)J S 63B1 CS3) CU CQ)jaS 
anJOcmjcuoccB cuoa6m, cft 06 r!e, rucu^, n^cn^sl, cicuoc/8cs§s 
ti^cmlcudsjffls cruagaocQ) (/)6mcn63Bc/3-cru1a1cruoca)jo 
nJoaeJEJOcffijo (sejocuD '^s1(jjlce6)jar)a)1aci^ cmoacroa^^ 

aryS^COTCDCGS. 

2. sej aa(U3_!)ja) njrjucmicftglejjo cmonjfflfflcua^ijjcml onlejco) 
caTS)1ejjo cnscatmjcm aaocotm aacua^jcml gcn3nJ03cn 
artnlao^ aTaslorunooD a)a)j633c/8-nj(U(3 cru1(TgaTS)1aa^ 
oru6nj (BCTUrfldanjcftgjascffijo (.n-i(U^(!5ro)cr)633(/8-aejcvju 
atajcrulciju cmaarcnlejjgg cruoea6m 63300o1 eftgjas 
C3l^a2i06m alaalccBjas cu1ca30oca63Bc/3, atacuoajas 
cru(ijlcscan3da)cftc/3-iiJ0^eeflo(/), rualruoejcno, s_^ 26 njjejo^ 
6njogo1cftc/3-c3laa) rualojoejco 6njogo1cftc/8, crul.^.n^. 
(aaradolocn olcsejgloco sj ecrunDol atajCi^'' gejcftLsIcoa 
oruaa(^) aocDjcsejniia® 2010 njgo 12 , 19 , 29 , 41 , 42 , 
52, 54 , (Seftag esergg eft lsI crulg1 aaejcruoScrulooa 
(I6 tiio{3cuu 02 gjcfta 8 , Ceftag cruicnia (oc/)jcBejn 9 dn 8 ) 

02(78 1988. 
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3. (3tdgc06)jmD gnJoa)1c9>c/8—CB(uoa8§ a1g(3, carsamlg^, 
ajo§ algcS, cssoeara 6)S(Tg(3, 

(mcmjcujo t.ojfij(3cat!S)1t.c83majjo, alg^ gruecmoa)!^ 

(TulocflIaS (SancTu, tra)1 eoncru, cru^tej^jgjcejglnej o^od^kI 
raragcBfflraS—cruoe(u_||i2ioca) acrog 85)1§s)(jjsjcat!5)G53. 

4. csoa6aTjeri£io(3i2i^-(.nj(ij(3(aTi5)cn«S)(mjo—<^scn, ffltft.ajl.og). 
tft)Osns (sog1oMjtft)C/5-cft>oa_!|cMda(ro-LcmuQa)jo njffllnjoejcnojjo, 
^aSajOtftfldaS emo(i§o(3-amcft>jlo(a3 ga,^, cmlijjolocn 
e2ioe§ooj<ft>gj6)s LnJdj^raimcnsntmjo, a^o^§ojcft>c/3- 
ojdI. a. n4)(33. (Tgo(3fflcu)(a3go (aoegomogitfe c3id(5f3JD 
aocsgomoglcfe) (soo§(3 s)ocnila^a3aru arxasmui, cru1o(/)1a3 
ffiaDcru effloe§oojcft>a8 cncnjo, (uIojIcd (moraitnlejjgg 
oDocifl ocnjcejgojcejaS-ocTulagaaam, ^ej<flb(S(.so6TT)1c8b 
«5)ffl63Ba8, ffl1c8bCn51, (U0n9dlocn 6)l21n9d1cr)J<ft>a8 ®)JS63I3lcS2) 
ai2inad°lcr)jcft>glR53 gnjecrsocolcsffljcm tSsjoeratm etiDO^cru 
njoj^ cffloegoojcaaS, tig).cru1. scneogojcagjas 
Lnjaj^cntmcn (rocnjeaBoS. 

5. n0ra3. sl.cffilejjgg culcula) ojcmolocn ffljOcft>a8— 

(ucrsojceDgjfflSdsjo CcSjSTulgjcejgjascffijo (roosmaoS- 
raraocfllcSj^cs) (uej1(jj63T3a8-e(uoa5e§s teioeni eoglocojcSiC/S 
ecft>6njlgjcft)g26)s (Bnjoa8(i§K CB[.cu)0ry casTDcsaoceaocnjgg 
ej<^j (d 1 (S3) fflo, 6)i2i(S3)1a3 crujl^ asruo^ajuj cSjC/S, 
cuilcru(.sl6Tii_!)2niicT6 (semocaojojcSjC/S-raiaaDjcuBcnlcs)) 6)ffl(s)il(is3 
(sejo^(XD-6)i2i(s))1cT3(i6njO(3(\Djcft)g2S)s cnidleml, cmoonJOD 
aDl(36n;^(53)(ujo (arajdjc/a^ijajgg <fe1<i»oa3(Tu aocnrasmjDegtagjo, 
cix>iAa,^ 1 § e(.STUc6S)ojtft)C/8, ri®o. crul. ami. enjI.-c&c/S, 
amil^ asjsmlgjtfecrS, n^. ami. sail, (mjssatiksaxijcsiijsss 

(TgooiScsajo^ajo (sog1oa3j<ft>c/8, cijcssolocn ssQnJcjjjtSiC/S- 
eejOaDcnl^aEncmaijo oraaocisrmaKssjjQS (T^oa3(S(\a(5ru5 
eoglocajtSjCiS, (sejOancnl^mlcmcujo (ataaocimnajosjo- 
6>6)rUijjjca)g1(D3 (3taanj(U3aDlcs2)fflO(r» (ijcs3)ojce3gj6)s o^srno, 
ODj. rul. tig)am., ^a[3s)(U(3§^ raijssaala!) Lr^csras^^cSacasrao 

grUcfljfflsmsaagjsss (ijcs3)o1o(a, sajoDjoDlej sscaglssaBgjsss 
(ucs2)o1o(/)l6)ej L^Jcscro^cSjCTOtfeaS. 

6. r4)^(sro)1ocn—(3re)(ijaaj|ce3(3)-(Tgoa3(S(\i)^aa ffl1o3lcft>a5-ama1o)1 
cniDOnJOD cn1(56m(sso-ag)^carm1ocD cft>snst&sojc9>gj6)s 
(mfflcujo (ijej1(jj(ijjo-® ejc&(B(.soajojc9jgj6)s o^gaijo 
c6D2O6T0Ky) a06TTDo - (_nJ c8d ((5>Oo ^nJ cQj CD STD 63T3 ^^6)5 
n^(3c3ta)1oca. 

7. a£i_^2amjcft)(;3—o1(U(s))06ajlc/5-a®^. (ata)(5. ami. cmrasaac/S- 
eoglocajcftc/S, (rooocmlffllcessroS, (SLwnmloco, 
(SLsajc9S)ojce3C/3-n^o. ami. ami. sail., n^o. ami. sail- 
aocu^cs&joiajD 0(.r>JO§<fe r^cT3-<T®^c(5rm eilcscessK 
63LnJO§cesniia[6-^. ci^( 38. oml. sail. t.tiJfB(3ra>!53(T) oxarosjo, 
(Tgon3(S(\jD(3(mj coglocajcejoS. 

8. ^a56)(U(3§^, (S3 )j. nil. r4)am., ^ejc£b(S(.so6m1ces (SnJOceffl 
n0aT)1ajcs3)2S)s (.njaKScarrooDo o)(mjo caracijcssijns nj(ij(3 
eogloca, ^aBcSjoafiojuama^'' (u1gc9S)jcft)(/3, oagjoamci^'' 
(uig c 0 S)j cSjC/S, ami. ng)na. aiocaij cftwS, {S(U(jj{3 

ajocaijcSiC/S n^cml amocDOffl6n3(S3)0(S3)jgg (ulgcBsijtSjgjns 
Lojai^caiOTOD (ffXTOJCUJo CrU(Ul(Ba8n9d(D)cft>gJo. 

9. (ulailcD ffl3afflTS)l£j)39 6)a(U3_!|2®) gnjc&asmsaagjsss 
raiaocalca^o) iij1naD6at3c/3-nj(U(3 (3t3)ri^'' c93sn3(SLS0c/8 
am(3cft)_|jj§2c93g26)s casaonjlLOto cft>sa§ i2iaDcn)1ejOc0S)o3- 
(ucs3)o1ocn gnjtafflsmsaagjo (aTacajsajaru) omoaLcalcfcgjo. 


10. (.nJ(!J3ln9dOOnjaD63BgJS)S nJffll (SCraO (JD ODOffiJo (.^>-1 (U ^ (313)1 
(jjicosiejjo—(Ti^0(T8(Bcu3^ajD siscrglocn gnJc&fflsimsaaciS- 
®a3amj(sejniia3 6>s(Tj)(3-r4)^(3i33 6)S(Tg(3, ODlcaaosaS 
6)S(Tg(3, oDOog'' s)nD{33(U3 &jocaj 0 S(Ti^^, omlocnlciS 
GnDom (ii(i»o1ocnl6)ej cOaSTTelaD^jaKlgl, sinjogoalgl n^orolai 
aofflcosijol^jgg anJ0(532(U0(S3) (ij1esT3)oaDo, ^oaamjGeinnaS, 
aoam1(Tj)(T8am 6 )S(t^jo ag)^(3i3) ffloam1(Ti^a3am asirgjo. 

11 . Qsoeil ffliijigjecaiowS omilcft)a1 (Scoasre amjataaio 
ansnJs1cfti(/8—(U(s))^i2ioa3i2io ajas amjacaai <i» csaocoil 
gnjcjOBOcalcoajanD anJOU)1<ftiC^-(03oa1nDiift)a9c9aio1ii-|)39 
nja1esT33oaDo—aa(ij(3_!|j(3)1 amaa(^ gnj(seote(3)0(iilaD 
eielcoajdjoanooffll omiltfealecoasns rasnJs1(.c93i2i63t3(/3, 

cOjoc^I n9d(i3 o1(SinjO(3§1aa^ ami2i(3injsiDo, aa(ii3ij(3) 

(.njailnadoOnJODsaagjas (3)cft>aof3 cOjjsoaoxisjggoijo 

g(D^s«(s<ftaiffl(ujfflo<i»2gg njal njo ei ODo, gm(3®s 
amoac9iadstT)a(3T3) amosajorval^ (araolaj-gnjeeocosaioaj, 
(Sca)Osn5LSO<ftS(5, sai(ru)a(jj§ (3T3(ijl<ft>oa1cft>(/3 n®ar)1(ijaj 
aoQffil saiaru3a<njsj(scajO(/8 (U<i»(3ffl0(i6i2i0^ njoeileteasae 
6)oJ(D2fflOO.^§o. 

l.nJ3C(x»3(alca. njalain 

nil. ( 111 . ami. aocnjsnS c<ft>36a3cu)_!|2§ (iksdoIoo) amLoaiaocffio 
gnJ(S(S3)OCa1.^2gg n0^O (lldSOloCO (SSOejIcOjgJo C3Taol6T3T0)1a1c9a6TT)o. 

Syllabus for Electrical Wireman Examinations 

1. Properties of Copper and Aluminium conductors, 
properties of insulating materials such as PVC, 
XLPE, Rubber and Porcelin. Concept of Voltage 
Current, Power, Energy Resistance, Inductance, 
Capacitance, Impedance Power factor- simple 
calculation of current, power, energy and Voltage 
drop. Comparison between series and parallel 
connection of loads. 

2. Basic principle of bulk generation of Electricty in 
hydel and thermal stations. Eunctions of 
sub-stations and transformer stations in power 
system. Lead acid type of storage batteries- 
constructional details, characteristics, charging and 
maintenance. Tubular and maintenance, free batteries. 
CEA (Measuring relating to safety and Electric 
Supply) Regulation 2010, regulation 12,19, 29, 41, 
42, 52, 54 Kerala State Electricity Licensing Board 
Rules, Kerala Cinema (Regulation) Rules, 1988. 

3. Measuring devices-Principles of operation of 
Voltmeter, Ammeter, Wattmeter, Tong Tester and 
Multimeter. Measurement of energy in single 
phase and three phase circuits using Energy 
meters. Checking for possible errors. 
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4. Tranformers-Principles of operation, construction- 
KVA and current ratings-efficency care and 
maintenance. Induction motors. Principle of working 
of squirrel cage and slippping motors-starters, DOE, 
Star/delta (Semiautomatic and automatic) and rotor 
resistance type single phase motors-principle. 
Different type of fan regulators-resistance and 
electronic types. Principle of operations of 
fractional horse power motors used in appliances 
such as mixies, washing machines etc. Principle of 
Operation of AC generations. 

5. Various system of LT wiring-Types of wires and 
cables-Standards sizes-voltage and current ratings- 
thumb rules for voltage drop in cables. Main 
switch boards, sub-switch boards and distribution 
boards-permissible, Loads-selection of location and 
standard clearance for main boards etc. Circuit 
breakers, MCCBS, Switch fuse units MCBs etc. 
Standard ratings. Conduits-metallic and non metallic 
types. Permissible numbers of wires in conduits. 
Wiring of special equipments like UPS, invertors, 
standby for computers etc. Essential factor for 
wiring high rise buildings. 

6. Earthing of systems. Necessity-type of standards 
earthing selection of location-type and size of 
earthing conductors. Minimum number of earth 
electrodes Earthing of special equipment. 

7. Euses, Re-wireable and H. R. C. types-Ratings, 
selection and grading, circuit brakers, MCCB, MCB, 
overload protection. Earth Leakage protection- 


ELCB-principle of Operation-Standard leakage 
current ratings. 

8. Principle of operation of invertors, UPS and 
electronic chokes-power ratings Principles 
of operation and characteristics of commonly 
used light sources such as incandescent lamps, 
Eluorescent lamps. Compact Eluorescent lamps. 
Vapour lamps. 

9. Standard symbols of various types of electrical 
equipments-Reading of schematic drawing for 
power and control circuits. Wireman tools and 
accessories. 

10. Testing and commissioning of installation standard 
testing meters insulation tester-Earth tester. Neon 
tester and hand held lamps tester. General 
knowledge of continuity and polarity tests in 
single phase wiring-insulation resistance and earth 
resistance test. 

11. Safety measures to be observed while Working- 
Devices used for wireman safety. Knowledge on 
tariffs. Procedure for availing electric supply to 
consumer-submission of completion report. Energy 
efficient and trouble free maintenance of installation 
knowledge of energy conservation methods. 
Code of conduct and ethics to be observed by the 
wireman with the contractor, consumer and the 
regulatory authorities. 

Practical Examination: Should be familiar with all type of 
PVC open conduit wiring system. 




